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Motor Shimano STePS Mittelmotor mit Freilauf Artikel Typ RHincm Farbe 
Akku 400 Wh / 11,6Ah 215300145 Zentralrohr 28 Zoll 45 schwarz-matt 


215300150 Zentralrohr 28 Zoll 50 schwarz-matt 
215300155 Zentralrohr 28 Zoll 55 schwarz-matt 


Rahmen Aluminium 7005 

Gabel SR Suntour NEX-E25 

Schaltung Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf 
Schalthebel Shimano Nexus Drehgriffschalter 
Kettenradgarnitur Miranda Beta 

Kette KMC 

Bremshebel Magura 

Bremsen Magura HS 11 

Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS 40-622 
Felgen Ryde ZAC 19SL Aluminium Hohlkammer 
Nabe (vorne) Shimano RM70 

Nabe (hinten) Shimano Nexus 

Lenker Kalloy Aluminium 

Griffe Ergon GC1 

Vorbau Kalloy Aluminium, verstellbar 

Sattel Selle Royal LookIN 

Sattelstütze Kalloy, gefedert 

Pedale Wellgo 

Scheinwerfer Fuxon 50 Lux LED mit Sensor und Standlichtfunktion 
Rücklicht Fuxon LED mit Standlichtfunktion 
Gepäckträger Rahmen / i-Rack 

Schutzbleche SKS 

Ständer Hebie 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


